al 


LUDWIK Poraj KATERLA 


emer. inżynier-adjunkt. kolei państwowych, 
przeżywszy lat 69, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 


dnia 3 listopada 1904 r. 


Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 5 b. m. o godzinie 3 popoł. z krypty kościoła XX. Pijarów, 
na który w smutku pozostali córka i syn zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 7 b. m. o godzinie g rano w kościele OO. Reformatów, 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


